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Οδηγός αναβάθµισης 


Αφαίρεσητου καλύμματοςτου 
διαμερίσματος 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εμφάνιση της κάτω πλευράς του υπολογιστή ποΐεροοΚ σας 
µπορεί να διαφέρει ανάλογα µε το μοντέλο. 


Α.. Αφαιρέστε τη βίδα(ες) από το κάλυμμα διαμερίσματος του 
φορητού Η/Υ σας. 

Β. Χαλαρώστετη βίδα τύπου ρορ-ορ6εη χωρίς να αφαιρέσετε τη 
βίδα από το κάλυμμα. 


ς. Τραβήξτε έξω το κάλυμμα του διαμερίσματος και αφαιρέστε το 
πλήρως από τον υπολογιστή ποϊθροοκΚ. 
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Βίδα τύπου ρορ-ορ6η 
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Επανατοποθέτηση του καλύμματος του διαμερίσματος: 


Α. 


Ευθυγραμμίστε και επανατοποθετήστε το κάλυμμα του 
διαμερίσματος. 


Ασφαλίστε το κάλυμμα, χρησιμοποιώντας τη βίδα(ες) που 
αφαιρέσατε προηγουμένως. 


Σφίξτε τη βίδα τύπου ρορ-ορεη. 


Βίδα τύπου ρορ-ορ6η 
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Χάρτης βιδών καλύμματος 


Μοντέλο 15” 


ΙΓ 


ΝῊ 


Ε Μ25Χ12Ι (2τεμ.) 
πι Μ25Χ95| (8τεμ.) 
ΕΙ Μ2Ρ5Χ8ι (1 τεμ.) 


ΠΒ Μ2,/5Χ8Ι (1 τεμ. βίδα τύπου ρορ-ορεη) 
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Μοντέλο 17” 


ον. 
-- 


Ει Μ25ΧΊ3Ι(2τεμ) 
Ἡ Μ25ΧΊΟΙ (4τεμ) 


ΕΙ Μ25Χ8Ι (5τεμ.) 


) 


Β Μ2,5Χ8Ι (1 τεμ. βίδα τύπου ρορ-ορεη 
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Αποσύνδεση της μπαταρίας 


Α.. Αφαιρέστετο κάλυμμα του διαμερίσματος. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα 
Αφαίρεση του καλύμματος του διαμερίσματος σε αυτό το εγχειρίδιο. 


Β.. Αποσυνδέστε το καλώδιο από το σύνδεσμο της μπαταρίας. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η απεικόνιση είναι µόνο για αναφορά. 
Για να συνδέσετε την μπαταρία, ευθυγραμμίστε και συνδέστετο 


καλώδιο στο σύνδεσμο της μπαταρίας πριν τοποθετήσετε ξανά το 
κάλυμμα του διαμερίσματος. 
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Εγκατάσταση µονάδας ΒΑΜ 


Αναβαθμµίστε τη χωρητικότητα της μνήμης του υπολογιστή ποίθροοΚ 
εγκαθιστώντας µια µονάδα ΒΑΜ (μνήμη τυχαίας προσπέλασης) στο 
διαμέρισμα µονάδας μνήμης. Τα ακόλουθα βήµατα παρουσιάζουν 

τη διαδικασία εγκατάστασης µιας µονάδας ΒΑΜ στον υπολογιστή 
ποϊεροοΚ: 


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Πριν να αφαιρέσετε το κάλυμμα του διαμερίσματος, 
αποσυνδέστε όλα τα συνδεδεμένα περιφερειακά, οποιεσδήποτε γραµµές 
τηλεφώνου ή τηλεπικοινωνιών, καθώς και τον σύνδεσμο ρεύματος (όπως 
εξωτερικό τροφοδοτικό, συστοιχία μπαταριών κ.λπ.). 


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Επισκεφτείτε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης 
ή ένα σηµείο λιανικής πώλησης για πληροφορίες σχετικά µε την 
αναβάθμιση των μονάδων ΒΑΜ για τον δικό σας υπολογιστή ποϊεροοΚ. 
Να αγοράζετε µονάδες ΒΑΜ από εξουσιοδοτηµένα σηµεία λιανικής 
πώλησης για αυτόν τον υπολογιστή ποϊεροοΚ, ώστε να εξασφαλίσετε τη 
μέγιστη συμβατότητα και αξιοπιστία. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 


«. Ηεμφάνιση της κάτοψης του υπολογιστή ποίθροοΚ που διαθέτετε 
καιτης µονάδας ΒΑΜ µπορεί να διαφέρει ανάλογα µε το μοντέλο, 
ωστόσο η διαδικασία εγκατάστασης της μονάδας ΒΑΜ παραμένει η 
ίδια. 


«. Συνιστάται να εγκαταστήσετε τη μονάδα ΒΑΜ υπό την 
επίβλεψη επαγγελματιών. Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε ένα 
εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης για περισσότερη βοήθεια. 
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Α. Αφαιρέστετο κάλυμμα του διαμερίσματος. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις ενότητες 
Αφαίρεση του καλύμματος του διαμερίσματος και Αποσύνδεση της 
μπαταρίαςσε αυτό το εγχειρίδιο. 


Β. Ευθυγραμμίστε και εισαγάγετε τη µονάδα ΕΑΜ στην υποδοχή 
μονάδας ΒΑΜ. 

ς, Πιέστε προς τα κάτω τη μονάδα ΒΑΜ μέχρινα εφαρμόσει στη 
θέση της µε ένα κλικ. 


Γωνία 303 εγκοπές 


Γωνία 305 εγκοπές 
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Εγκατάσταση κάρτας Μ.2 


Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα κατά την εγκατάσταση µιας 
συμβατής κάρτας Μ.2 στον υπολογιστή ποίθροοΚκ: 


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Να αγοράζετε κάρτες Μ.2 από εξουσιοδοτηµένα σηµεία 
λιανικής πώλησης για αυτόν τον υπολογιστή ποϊθροοΚ, ώστενα 
εξασφαλίσετε τη μέγιστη συμβατότητα και αξιοπιστία. 


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Πριν να αφαιρέσετε το κάλυμμα του διαμερίσματος, 
αποσυνδέστε όλα τα συνδεδεμένα περιφερειακά, οποιεσδήποτε γραμμές 
τηλεφώνου ή τηλεπικοινωνιών, καθώς και τον σύνδεσμο ρεύματος (όπως 
εξωτερικό τροφοδοτικό, συστοιχία μπαταριών κ.λπ.) 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 


«. Ηεμφάνιση της κάτοψης του υπολογιστή ποϊθροοΚ που διαθέτετε 
καιτης κάρτας Μ.2 µπορεί να διαφέρει ανάλογα µε το μοντέλο, 
ωστόσο η διαδικασία εγκατάστασης της µονάδας παραμένει η ίδια. 


«. Συνιστάται να εγκαταστήσετε την κάρτα Μ.2 υπό την επίβλεψη 
επαγγελματιών. Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε ένα 
εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης για περισσότερη βοήθεια. 


2 Η υποδοχή Μ.2 2280 δεν υποστηρίζει Μ.2 5ΑΤΑ 550. 
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Α. Αφαιρέστετο κάλυμμα του διαμερίσματος. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις ενότητες 
Αφαίρεση του καλύμματος του διαμερίσματος και Αποσύνδεση της 
μπαταρίαςσε αυτό το εγχειρίδιο. 


Β. (Προαιρετικά) Εισάγετε την κάρτα Μ.2 στο περίβλημα στην 
κατεύθυνση που φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 


ς. Ευθυγραμμίστε και εισάγετε την κάρτα Μ.2 στην υποδοχή κάρτας 
της μονάδας. 


Ρ. Ασφαλίστε την κάρτα Μ.2 στη θέση της χρησιμοποιώνταςτην 
παρεχόµενη βίδα(ες). 
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